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TRAITEMENTS D ’ AUTOMNE DES ARBRES FRUITIERS 


[i^ormati oris j 

Coryn o um du Pécher : Contre le Goryncun qui se manifeste avec plus ou moins 

d’intensité chaque année, on conscillo d’appliquer un produit Cuprique à la chût© des 
feuilles. 

Traiter soigneusement toutes les "branches des arbres en production ainsi que les 
jeunes sujets de pépinière. 

Renouveler ce tr<-iteuent dans le courant de l’hiver si le temps est doux et 

humide. 

Chancre du Pourri or : Pour éviter les contaminations qui peuvent se produire 

par les cicatrices foliaires, il serait utile do prévoir un traitement Cuprique pendant 
la chûte des feuilles sur les variétés sensibles atteintes en 1966. 

Chancre bactérien du Cerisier : Un traitement Cuprique pendant la chûte des 

feuilles évitera les contaminations par los bactéries. 

Plomb dos Arbre 3 Fruitiers : Dans le cas de développement du champignon 

gtoreun puipureum, il faudra désinfecter les blessures avec une peinture ou un mastic 
fongicide. Les arbres morts seront détruits dès que possible. 


Bordeaux, le 7 novembre 1966 
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